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४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 


उद्योग-४, दिनांक ०७.०५.२०२१. 
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१०७ | बास्केट पंच डकबिल १.५ एमएम स्ट्रेट | 0d ५२५०० ५२५०० 
१०८ | बास्केट पंच डकलिंग Hes लेफ्ट | of | ५२५०० ५२५०० 
१०९ | बास्केट पंच डकलिंग Hes राईट Soh =) ५२५०० ५२५०० 
ie पीसीएच बीएसकेटी डकलिग, युपीएस 
डब्ल्युपीटी हिं ५२५०० ५२५०० 
ie ११ | बास्केट पंच डकलिग स्ट्रारबिेळ १.५ एमएम हिं त्त, रळ 
अपबाइटर 
११२ | बास्केट पंच नॅरोळाईन अपबायटर 0१ | ५२५०० ५२५०० 
११३ | ग्रास्पर अँलिगेटर FRY 0१ | १ ५२५०० ५२५०० 
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अ.क्र यंत्राचे नाव नग संख्या a 84 एकूण किंमत 
किंमत 

११४ | ईलेक्ट्रॉनिक chive सिंगल ऑटोक्लेव्हेबल 

कफ, पावर कॉर्ड , पेशंट ट्युब प 3 ae 
११५ | यु.पी.एस. ६ के.व्ही. विथ बॅटरी ०२  । २४२६१८ | ४८५२३६ 
११६ | Cd बोर्ड (इन्टरॅक्‍्टीव्ह फ्लॅट पॅनल) | अक. | २४५००० | २४५००० 
११७ | टिचींग मायक्रोस्कोप ३० ३०६५० ९१९५०० 
११८ | एचडीएमआय सीएमओएस कॅमेरा फॉर 

मायक्रोफोटोग्राफी वि Rroo0e ||, जती000 

for available pentahead in the department 
499  यु.पी.एस. ६ के.व्ही. विथ बॅटरी ०२ । २४२६१८ | ४८५२३६ 
१२० आर.ओ.५०० एळलपीएच ०२ ३००००० ६००००० 
१२१ आर.ओ.१००० एलपीएच किता ३५०००० ३५०००० 
१२२ स्टॅण्डर्ड कॅमेरा 2 एमपी आयपी डोम कॅमेरा | 9 ४००० ४०००० 
१२३ | स्टॅण्डर्ड HAT २ एमपी आयपी बुलेट HALT ५७ ४१०० २३३७०० 
१२४ | ४ सीएच एनव्हिआर 10१ ५१०० ५१०० 
१२५ | ८ सीएच एनव्हिआर ०२ ८१०० १६२०० 
१२६ | १६सीएच एनव्हिआर ०४ १३८४० ५५३६० 
१२७ | वन टच ४-१ पोर्ट पीओई स्वीच | 09 | ५९०० ५९०० 
१२८ | वन टच ८--१ पोर्ट पीओई स्वीच १३ ७९०० १०२७०० 
१२९ | एचडी डी २ टीबी | og | ६५०० ६५०० 
१३० | एचडी डी ४ टीबी ०६ १२९०० ७७४०० 
१३१ | कॅट ६ केबल ०६ १३११५ ७८६९० 

(304MTR 
Bundal) 
१३२ | स्मार्ट अण्डरॉईड 32 इंच एलईडी fe fe. ०२ २२५०० ४५००० 
१३३ | कंपाउंड मायक्रोस्पोप बायनाक्युलर ३० ३०००० ९००००० 
एकूण १,४९,२३,९१५ 
अटी :- 


१) सदर प्रशासकीय मान्यता २०२३-२४ या वर्षात संबंधित संस्थेस राज्य योजनेंतर्गत मंजूर 


अनुदानातून पुरवणी मागणीव्दारे उपलब्ध होणा-या निधीतून करण्यात येत आहे. 
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२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


३) सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा झासन निर्णय, उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवरुन ज्यांचे दर 
कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 


४) सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


५) सदर यंत्रसामुग्री कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


६) सदर यंत्रसामुग्री / साधनसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार 
साधनपुरवठा करु शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त 
होऊ शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता 
यांनी प्रमाणित करावे. 


७) प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला नसल्याबाबत 
व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) 
यांनी खात्री करावी. 


८) मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


९) सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखाळील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


Go 


~~ 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशरीर्षातर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
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१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२२२२००९२९८०१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
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SHETTY जाळ 
(सुधीर जया ate) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
१) आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
२) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
४) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशीव 

) 

) 


५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, धाराशीव 
६) निवडनस्ती (प्रशा-१) 
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